Ñ Domingo 4 Agosto 2024 


3, Nicolás Ramirez (ARG) 
Primera División Argentina 2024 - 1" Fase - Rodad: 


15h00 9 Eva Perón (ARG) (Junin) 


Sarmiento de Junín 0-0 Belgrano 


FICHADEJOGO AOVVO PERFORMANCE 
Posse de Bola Chutes (ago 
27%0@073% (3)12®@11 (3) 
SARMIENTO DE JUNÍN 
42 E Lucas Acosta 
14 mn Facundo 63 
= Roncaglia 
2 E Juan Insaurralde 
32 [EE Franco Paredes 
5 D Manuel García pa 
26 [EE Yair Arismendi 
29 E Elias López 
52 [E Emiliano Méndez 
7 [E Lisandro López s 
18 W Iván Morales 
9 EX] Ezequiel Naya 
RESERVAS 
[2 Gabriel Díaz s 
20 EX] Gabriel Gudiño s 
21 EX] Gabriel Hauche sa 
E Bryan Cabezas n 
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EM 
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Lu Ju Ezequiel 
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CLASSIFICAÇÕES DOS JOGADORES 


SARMIENTO DE JUNÍN 
Lucas Acosta 
690 


Facundo Roncaglia 


Ezequiel Naya 
gw 


£ 66 
Juan Insaurralde 
P-S Èo 
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gw 
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¿A gw 
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w 
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Iván Morales 
w 
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RESERVAS 


Gabriel Díaz 
677 


Gabriel Gudiño 


Gabriel Hauche 
oar 


Bryan Cabezas 
õis 


H gp 


ESTATÍSTICAS JOGADOR 


SARMIENTO DE JUNÍN 


v2 derma CHUTES matassui [Y 3 

1 drama CHUTES AGOL watssui [Y 1 

a P eeue nara TOTALDEDIVIDIDAS Gabriel Compagnucci 3 

2 de Iván Morales DIVIDIDAS COM SUCESSO Matias Suärez! 2 
211 gp en saurane ROUBOS DE BOLA semen E 7” 
+27 A Elias López TOTAL PASSES Alejandro Rébola a 
Y 16. fig VOTU Sareie PASSES CERTOS Alejandro -E> na 

3 8 Lucasacosta DEFESAS Ignacio Chicco 

2 PR ieaie naya FALTAS COMETIDAS Alejandro Rébola 

2 By Froo Pares FAITAS SOFRIDAS Franco Jara ao: 2 


Imarealo: 0-0 


ESTÁDIO ÁRBITRO VÍDEOS FOTOGRAFIAS COMENTÁRIOS RESUMO 


Escanteios Expected Goats 
7007 0.730 00.76 
o 
1 EZ Ignacio Chicco 
EZ Matias Moreno 
6 EX Alejandro Rébola 
13 ES Nicolás Meriano 
8 muy Gabriel 7 
== Compagnucci 
16 [EE Esteban Rolón as 
ES Facundo Quignon Y 7» 
EZ Juan Velázquez 
24 E González Metili 23 
7 [Zi Matías Suárez es 
29 EE Franco Jara 
EZ Mariano Troilo 7 
EZ Juan Barinaga s 
10 [hal Matías Marín s 


EZ Gerónimo Heredia 4 70 


19 EE Pablo Chavarría ss 


ZE Juan Cruz Real 


E JUAN INSAURRALDE 
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T 
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Ignacio Chicco 
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ES Matías Moreno 
Y so 


A Alejandro Rébola 
A Nicolás Meriano 
Å Gabriel Compagnucci 
E Esteban Rolón 


@ Facundo Quignon 


670 


Juan Velázquez 
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González Metill 
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a Matías Suárez 
dez 


Franco Jara 
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1671 Pablo Chavarría 


ESTAVA NO ESTÁDIO? 


Para marcar este Jogo como um dos que assistiu 
årio que seja registado. Faça login 
ES 


ivo énee 


LOGIN a 


ESTATÍSTICAS PARTIDA 


canes 
12 ME " 
POSSE DE BOLA 

27 % MI 73% 
ESCANTEOS. 

7 7 
TOTAL CORTES 

o ME 1 
DEFESAS 

> MS 3 
PASSESCERTOS 

121 512 
CHUTESFORA 

s MINS s 
CHUTESA 00L 

> E 3 
DIVIDIDAS GANHAS 

M " 
IMPEDIMENTOS 

OGG 
FAJAS 

7 MI ý 
CHUTES BLOQUEADOS 

4 IE 4 
TOTAL PASSES 

198 MN 604 
LANÇAMENTOS 

20 M 22 
EXPECTED GOALS 

A 0.76 
EXPECTED GOALS ON TARGET 

0,09 E 051 
EXPECTED PONTS 

120 135 
EXPECTED GOALS CORNERS 

0:12 M 0/23 
EXPECTED GOALS NONPENALTY COALS 

0,73 M 0.76 
EXPECTED GOALS SET PLAY 

0.15 A 0,27 
EXPECTED OOALSOPENPLAY 

ose INS 049 
EXPECTED GOALSFREE KICKS 

o] 0,03 


COMPETIÇÃO 


Primera División Argentina 2024 


entina 


JORNADA. 
ase Rodada 9 


ÁRBITRO 


q” Nicolás Ramírez 


ESTÁDIO 


Eva Perón 


E Junín 


+ Histórico 
Histórico de confrontos 


Time Sarmiento de Junin 
Time Belgrano 


+ Histórico Campeonato Argentino 
Sarmiento de Junín 
Belgrano 


